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В настоящее время ОГУП «Ненецкий «Окржилкомсервис» эксплуатирует две 
электростанции ДГР 520 с генератором $1атот4 и дизелем 6421/21. Монтаж агрегатов, 
обвязка систем китания диз.топливом, охлаждения а также устройство фундаментов 
возможна собственными силами: Небольшой срок работы, в течении їх месяцев, не 
позволяет в полной мере дать оценку надежности, работоспособности и 
ремонтолригодности агрегатов 6ЧН21/21. За этот период эксплуатации проводилась 
регулировка термостатов в системе охлаждения, в остальном замечаний нет. По работе 
генератора 51атпќога замечаний нет.В целом работа ДГР 520 заслуживает положительной 
оценку, . 
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С уважением н.о. генерального директора 26) рг В.И. Элярт 


